口の nssr 


HDJ-500-K 




しなやかぺッドバンド 

■ 様々な DJ パフォーマンスに対応 


片耳モニター巧応 Rch 回拓機構 

■ センタークリック付 
上下ち向+60度回転仕様 


ビートが聞を取りやすい音質 

■ ダイレクトに音を感じる 
狭開□部イヤーパッド採用 


着脱可能ケーブル 

■ □ック式¢2.已 mm 超ミニ 3 P コネクター採用 
■ カール • ストレート2種ケーブル同捆 


E をな仕 t ホ E 


型 式 

再生周波数帯域 
インピーダンス 
出力音圧レベル 
最大入力 
使用ユニット 
接続コード 
プラグ 
質 量 

付 属 品 


密閉型ダイナミック 
已 Hz 〜28 000 Hz 
4已 n 
1□已 dB 

2 000 mW ( JEITA ) 

040 mm ドーム型 

片出し 1.2 m 力ールコード（伸長時約 3.0 m ) 

03.5 mm 3 P ステレオミニプラグ(金メッキ，ネジ式） 

19已邑（コード含まず） 

0日. 3 mm 3 P アダプター（金メッキ，ネジ式)、 1.0 m ストレートコード 


※上記の仕様およびが観は改良のために予告なく変更することがあります。 


添付の「ま全上のご注意」 r 保証とアフターサービス」をご覧ください。 I 


ハ‘’イオニア株式会社 

于 212-0031 神奈川県りI崎市幸区新ル倉1蚕1号 


MADE IN CHINA 
GROSS WEIGHT 545 g 
◎2010 パイオニア株式会社 
禁無断転載 


运 

内ケース 
折り箱 
フック、袋 


0 

がケース 
化粧紙 



Ref 


<WHG2425-A/FJK> 



保証書在中 

▼ 






































